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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 


1 Voornemen tot WIJZIGING TOELATING 


Wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 44 verordening 1107/2009/EG van het 
gewasbeschermingsmiddel 


«NAAM MIDDEL» 

op basis van de werkzame stof imidacloprid. 

1.1 Wijziging toelating , 

Het middel «NAAM MIDDEL» is toegelaten tot «TOELATINGSDATUM». Het wettelijk 
gebruiksvoorschrift behorend bij de toelating van het middel «NAAM MIDDEL» wordt met ingang 
van pm gewijzigd en het middel is vanaf die datum uitsluitend toegelaten voor de in bijlage I 
genoemde toepassingen. 

Alle bijlagen vormen een onlosmakelijk onderdeel van dit besluit. 

Voor nadere gegevens over deze toelating wordt verwezen naar de onderbouwing in hoofdstuk 3 
behorend bij dit besluit en de volgende bijlagen: 

- Bijlage I voor details van de toelating. 

- Bijlage II voor de etikettering. 

- Bijlage III voor wettelijk gebruik. 

- Bijlage IV voor de toelichting 

1.2 Samenstelling, vorm en verpakking 

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als 
waarvoor de toelating is verleend. 

1.3 Gebruik 

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage III bij dit besluit is 
voorgeschreven. 
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1.4 Classificatie en etikettering 

Mede gelet op de onder "wettelijke grondslag" vermelde wetsartikelen, dienen alle volgende 

aanduidingen en vermeldingen op de verpakking te worden vermeld: 

- De aanduidingen, letterlijk en zonder enige aanvulling, zoals vermeld onder 
"verpakkingsinformatie" in bijlage I bij dit besluit. 

- Het toelatingsnummer met een cirkel met daarin de aanduiding van de W-codering zoals 
vermeld onder "toelatingsinformatie" in bijlage I bij dit besluit. 

- De etikettering zoals opgenomen in bijlage II bij dit besluit. 

- Het wettelijk gebruiksvoorschrift, letterlijk en zonder enige aanvulling, zoals opgenomen in 
bijlage III bij dit besluit. 

- Overige bij wettelijk voorschrift voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen. 

1.5 Aflever- en opgebruiktermijn (respijtperiode) 

Een respijtperiode als bedoeld in artikel 46 van de Verordening 1107/2009/EG wordt niet toegekend. 

WETTELIJKE GRONDSLAG 


Besluit 


artikel 44 Verordening (EG) 1107/2009. 


2 AMBTSHALVE WIJZIGING 

Onderstaand voorschrift in het huidige WG wordt vervangen: 

Huidig WG 

Het is niet toegestaan dit product te verkopen aan glastuinbouwbedrijven die niet kunnen aantonen 
dat zij kunnen voldoen aan de toepassingsvoorwaarden voor waterzuivering zoals weergegeven in 
het Wettelijk Gebruiksvoorschrift. Verkoop vindt plaats volgens het regime van gecontroleerde 
distributie van de Stichting CDG (www.stichtingcdg.nl). 

Om in het water levende organismen te beschermen is het in de bedekte teelten niet toegestaan om 
ongezuiverd filterspoelwater, drainwater bij substraatteelten en drainagewater bij grondgebonden 
teelten ongezuiverd te lozen. 

Het te lozen drain-, drainage en filterspoelwater mag uitsluitend op het oppervlaktewater of riool 
worden geloosd, nadat het door een goed werkende zuiveringsvoorziening is geleid die tenminste 
99,5% van de werkzame stof uit deze afvalwaterstroom/afvalwaterstromen verwijdert. 

Deze zuiveringsvoorziening dient te bestaan uit één van onderstaande combinaties van technieken: 

• H 2 0 2 +MDUV +actief koolfilter of 

• H 2 0 2 + LDUV + actief koolfilter of 

• Ozon + actief koolfilter 

• Een andere door het bevoegd gezag gelijkwaardig verklaarde techniek. 

De zuiveringsvoorziening wordt tenminste éénmaal per jaar op de goede werking gecontroleerd en 
onderhouden door een deskundige op het gebied van zuiveringsvoorzieningen. Een bewijs van de 
controle en het onderhoud is binnen de inrichting aanwezig en op aanvraag direct te tonen. 
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Dit voorschrift voor de bedekte teelt wordt voor de duur van vijfjaren vervangen door de volgende 
tijdelijke maatregel: 

Koop, voorhanden hebben en gebruik 

1. De koop, het voorhanden hebben en/of het gebruik van dit middel en met het middel 
behandeld zaad/dummy pil is verboden tenzij de gebruiker een melding heeft gedaan bij de 
Stichting CDG (www.stichtingcde.nn . 

2. Deze melding wordt alleen gedaan als de gebruiker met een certificaat van een daartoe 
geaccrediteerde organisatie aantoont dat hij aan de volgende eisen voldoet: 

a. dat lozing van met imidacloprid belast water niet plaatsvindt zonder een waterzuivering 
waarbij een rendement van tenminste 99,5% wordt behaald; 

b. dat hij beschikt over een gecertificeerde waterzuiveringsinstallatie met een 
zuiveringsrendement van tenminste 99,5%; 

c. dat deze waterzuiveringsinstallatie in gebruik is en adequaat wordt onderhouden; 

d. dat deze waterzuiveringsinstallatie bestaat uit één van onderstaande combinaties van 
technieken: 

■ H 2 0 2 + MDUV + actief koolfilter of 

■ H 2 0 2 + LDUV + actief koolfilter of 

■ Ozon + actief koolfilter 

■ Een andere door het bevoegd gezag gelijkwaardig verklaarde techniek. 

3. De gebruiker houdt een logboek bij van het gebruik van het middel en van de installatie en 
vermeldt daarin tijdstip en hoeveelheid van gebruik van het middel, het onderhoud, 
monstername en uitval. 

4. Voor waterzuivering kan ook gebruik gemaakt worden van een collectieve of mobiele 
waterzuiveringsinstallatie of van een gesloten systeem, mits aangetoond wordt met een 
certificaat van een daartoe geaccrediteerde organisatie dat deze voldoet aan de eisen 
genoemd onder 2a tot en met d. 

5. Het te certificeren systeem is zodanig ingericht dat dit betrekking heeft op de waterzuivering 
van de gebruiker van het middel, de plaatsing, het minimaal benodigde rendement, de 
installatie en het gebruik van de waterzuivering; 

Verkoop 

Het is niet toegestaan dit middel en met het middel behandeld zaad/dummy pil te verkopen voor 
gebruik in de bedekte teelt, aan een koper die niet aantoont dat hij voldoet aan de eisen genoemd 
onder 2 of 4. Verkoop vindt plaats volgens het regime van gecontroleerde distributie van de Stichting 
CDG (www.stichtinacda.nh . 

Dit besluit wordt van kracht acht weken na publicatie van het besluit in de Staatscourant 

«Tekst voor afgeleide/parallel «Naam Middel» 

Dit middel betreft een afgeleide/parallel toelating. 

Het originele/ referentiemiddel cnaam middel > is bij besluit d.d. <datum> gewijzigd. 

Op grond hiervan wordt de toelating van dit middel gewijzigd» 


HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN 
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN, 


Ir. J.F. de Leeuw 
Voorzitter 
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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 
BIJLAGE I DETAILS VAN DE TOELATING 

• f r ■ 

1 Stofinformatie 

Werkzame stof _ Gehalte 

imidacloprid «P.M.» 


2 Toelatingsinformatie 
Toelatingsnummer: 

Expiratiedatum: 

Afgeleide of parallel: 

Biocide, gewasbeschermingsmiddel of 
toevoegingsstof: 

Gebruikers: 


«P.M.» 

«P.M» 

n.v.t. 

Gewasbeschermingsmiddel 

Professioneel 


W-coderingen en aflever- en opgebruiktermijnen: 

■ W-codering professioneel gebruik: 

■ Vorige w-codering professioneel gebruik: 

■ Aflevertermijn professioneel gebruik: 

• Opgebruiktermijn professioneel gebruik: 


«P.M.» 

«P.M.» 

«geen» 

«geen» 
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HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 

BIJLAGE II Etikettering van het middel 

«CLP-ETIKET» 
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